جدول حصص لايف لشرح منهج الصف الرابع الابتدائى 2024 الترم الثاني علي منصة 6055 للتعليم التفاعلي عن بعد ” 
ملاحظات هامة : 

- تبدا حصص لايف لشرح منهج الترم الثاني من يوم 10 /2 /2024 

5 يمكنك مشاهدة الحصة كاملة مسجلة بعد انتهاء بثها بالضغط على اسم الحصة في الجدول 

5 جميع حصص الفصل الدراسي ستكون مسجلة ومتاحة علي المنصة حتي انتهاء الترم 

- يمكنك الاستماع الي هذا الفيديو لمعرفة خطوات الدخول الي حصص لايف من خلال الضغط هنا 

- اذا واجهتك اي مشكلة في الوصول الي حصص لايف يمكنك التواصل مع الدعم الفني وسيتم 

مساعدتك وحل مشكلتك 
- يمكنك مشاهدة هذا الفيديو لمعرفة كيفية التواصل مع الدعم الفني من خلال الضغط هنا 
- هذا الجدول يتجدد كل يوم سبت من كل اسبوع ويتم اضافة فيه جدول حصص الاسبوع 


260 


جدول الاسبوع الاول فى الصفحة التالية >>> 


ادارة المنصة تتمني لكم التوفيق والنجاح الدائم ونحن في خدمتكم في اي وقت ونتمني 


ان تكون عند حسن ظن حضراتكم دائما 


حصص لايف خدمة مقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية 


عزيزي الطالب : يمكنك مشاهدة الحصة كاملة مسجلة بعد انتهائها مباشرة بالضغط على اسم 


الحصة في الجدول 


جدول الحصص للصف الرابع الابتدائى الاسبوع الاول 
الفترة الصباحية 


اليوم/التوقيت 
الإثنين 
الأربعاء 


الخميس 


اليوم/التوقيت 
الأحد 


الإتنين 


الخميس 


حصص لايف خدمة مقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية 


10 - 
10.45 


English 


6.00 - 
6.45 


اللغة العربية 


12.00 1.45- 1.00 
12.45 
دراسات الرياضيات 
اجتماعية 
الفترة المسائية 
- 7.00 8.45 - 8.00 
7.45 
تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات 
علوم 
اللغة علوم 
العربية 


جدول الاسبوع الثاني فى الصفحة التالية >>> 


2.00 -.45 


Science 


Science 


9.00 - 9.45 


عريزي الطالب : يمكنك مشاهدة الحصة كاملة مسجلة بعد انتهائها مباشرة بالضغط على اسم 


الحصة في الجدول 
جدول الحصص الافتراضية للصف الرابع الابتدائى 
الفترة الصباحية 
اليوم/التوقيت 10-10.45 12.00 1.45- 1.00 2.45- 2.00 
12.45 
الأحد الرياضيات 
الإثنين Science‏ 
الثلاثاء دراسات اجتماعية 
الأربعاء علوم الرياضيات 
الخميس Science English‏ 
الفترة المسائية 
اليوم/التوقيت - 6.00 -7.00 8.45 - 8.00 - 9.00 
6.45 7.45 9.45 
الأحد تكنولوجيا الاتصالات ICT‏ 
والمعلومات 
الإثنين اللغة. دراسات اجتماعية 
العربية 
الخميس اللغة_ علوم Maths‏ 
العربية 


جدول الاسبوع الثالث فى الصفحة التالية >>> 


حصص لايف خدمة مقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية 


عزيزي الطالب : يمكنك مشاهدة الحصة كاملة مسجلة بعد انتهائها مباشرة بالضغط على اسم 
الحصة في الجدول 


جدول الحصص الافتراضية للصف الرابع الابتدائى 


اليوم/التوقيت 
الأحد 
الإثنين 
الثلاثاء 


الأربعاء 
الخميس 


اليوم/التوقيت 


الأحد 


10 - 
10.45 


ا 


English 


6.00 - 
6.45 


الفترة الصباحية 


الفترة المسائية 


7.00 - 
7.45 


اللغة العربية 
اللغة العربية 


0 


1.00 -1.45 


الرياضيات 


الرياضيات 


8.00 - 8.45 


تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات 
دراسات اجتماعية 
علوم Maths‏ 


جدول الاسبوع الرابع فى الصفحة التالية >>> 


حصص لايف خدمة مقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية 


2.00 - 
2.45 


Science 


Science 


9.00 - 
9.45 
ICT 


عزيزي الطالب : يمكنك مشاهدة الحصة كاملة مسجلة بعد انتهائها مباشرة بالضغط على اسم 
الحصة في الجدول 


جدول الحصص الافتراضية للصف الرابع الابتدائى 


الفترة الصباحية 


اليوم/التوقيت - 10 - 12.00 1.45- 1.00 - 2.00 
10.45 12.45 245 
الأحد الرياضيات 
الإثنين Science‏ 
الثلاثاء دراسات 
اجتماعية 
الأربعاء علوم الرياضيات 
الخميس Science English‏ 
الفترة المسائية 
اليوم/التوقيت - 6.00 - 7.00 8.45 - 8.00 - 9.00 
6.45 7.45 9.45 
الأحد تكنولوجيا الاتصالات ICT‏ 
والمعلومات 
الإثنين اللغة العربية دراسات اجتماعية 
الخميس اللغة العربية علوم Maths‏ 


حصص لايف خدمة مقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية 


حصص لايف خدمة مقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية 


